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UNDA RADIO - Mod. 63/4 e aliri da 63/5 »ino u 63/10 - Medic c due corte. 
Media freqncnza a 450 kc per i inodd. 63/4-6-9-10, cd a 467 per i modd. 
j>--— — 63/5-7-8, i qnali posstedono una reaiaienza di 2000 ohm in aerie alia griglia 


eontrollo della finale. Finale 215 V pluera, 180 V schermo. 













